WikipediA 


Wikang Carolina Algonquian 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 


Ang Carolina Algonquian ay isang wikang patay ng 
Hilagang Amerika. 


Carolina Algonquian 


Sinasalitang 

katutubo sa 

Rehiyon 

Naglaho 

Pamilyang 

wika 


Pamlieo 

United States 

North Carolina 

1790s 

Algie 

■ Algonquian 

■ Eastern Algonquian 

■ Carolina Algonguian 


Mga kodigong pangwika 
ISO 639-3 Variously: 

err (http://www.sil.org/iso6 
39-3/doeumentation.asp?id=cr 
r) - Carolina Algonquian 
pmk (http://www.sil.org/iso6 
39-3/doeumentation.asp?id=pm 
k) - Pamlieo 

lmz (http://www.sil.org/iso6 
39-3/doeumentation.asp?id=lm 
z) — ? Lumbee (unattested) 

Talang err (http://multitree.lingui 

panglinggwista stlist. org/eodes/err) 

Carolina Algonquian 


pmk (http://multitree.lingui 
stlist.org/eodes/pmk) 

Pamlieo 





= Ang lathalaing ito na tungkol sa Wika at Estados Unidos ay isang usbong. Makatutulong ka sa 

Wikipedia sa pagpapalawig (https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title = Wikang_Carolina_Algonquian&acti 
on=edit) nito. 



Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikang_Carolina_Algonquian&oldid=1734285" 


Huling pagbabago: 02:48, 24 Disyembre 2019. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 



















